جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





المد سة 5 0 الصفحة 3 | 

المديرية : الكرخ الأولى سه نل 8 
المدرسة: ثانوية حطين للبنات 

الفرء: إحيائ ٤‏ 

لفرع: إحيائي الدور الأول 209 





| 1 | 102042079001 | امنه فوزي محمد مصطفى >< |[ 98 | 100 | 96 | 100 | 99 | 100 | | تاجح | 593 | 98.83 


| 2 | 102042079003 _| ايه احمد حسين مخلفه_______| 71_ | 87 | صفر | م | 64 | 59 | | معيد |[ 0 | 0 
3 | 102042079004 _| أيه طالب نصيف عباس 1100 | 92 | 94 | 100 | 96 | 82 | 94 | | نجع | 558 | 93 


99.33 | 596 | بان عبد الوهب عبد الرزق مد | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |__| تاج‎ |_ 102042079005 | 4.١ 
000 | |تبارك عبد الحسين علوان كمل 2 | 80 | 80 | 568 | م | م | 61 | | معد‎ 1020420790066 | 5 | 
93.33 | 560 | تبارك محمد ابراهيم عباس 2 | 89 | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 |__| تاجج‎ | 102042079007 | 6 | 
000 | |حنين محمد عيدالمعطوف 2 | 50 | 54 | 38 | 50 | 50 | 26 | | معد‎ 102042079008 | 7 | 
97.33 | 584 | دايا عبد المجيد خلد عبد السجيد_ | 94 | 100 | 99 | 99 | 98 | 94 |__| تجح‎ |_ 102042079009 | 8 | 
98 | 588 | رغده هيلم عبد الكريم علي 222 | 90 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 |__| تاهج‎ |_ 102042079010 | 9 | 
0 | 0 | زميده ئر عنيظيقه 22 | 98 | 988 | 99 | 91 | 93 | صفر | | معد‎ | 102042079011 6 
95.50 | 573 | زينبانورمصد حسن جسم2_ | 95 | 99 | 97 | 98 | 95 | 98 | | تج‎ | 102042079012 | 111 
0 | 0 | إزينه يشير خايل عبد القفور 2_2 | 73 | 94 | 81 | صفر | 60 | 84 | | معد‎ 102042079013 | 12 | 
77 | 462 | ساره طلال عي اهمد 2 | 83 | 93 | 868 | 88 | 76 | 61 | | تاهج‎ | 102042079014 | 13 | 
0 | 0 | |سجى عدنان غضيان عبد الظور2_ | 82 | م | م | 82 | 90 | 87 | | معد‎ 102042079015 | 14 | 
99.50 | 597 | سماء اسم عبد المجيد محمد علي | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 |__| تاجج‎ |_ 102042079016 | 15 
3017 505 | e || 100 097 | 190 99 | 100 | 99 | سا لیت فعس‎ | 020790176 
5560 575 | اسسمصدعددست | 94 |88 | 99 | 92 |90 | 95 | | نت‎ 10202070018 11 
| شكران عبد الحق اسماعيل عيود_ | 88 | 100 | 87 | صفر | 90 | صفر‎ | 102042079019 | 18 
| شمس يسين كريوهمد 22 | 89 | 98 | 91 | 100 | 98 | صقر‎ | 102042079020 | 19 
ECA ل 3 1 5 219 ال‎ NS TTI TOT 
| 84 | ضح عر عبد عودة 22000 | 76 | 93 | 96 | صفر | صفر‎ 102042079023 | 21 
96 | 98 | 83 | 93 | 100 | 96 | 0 طييه احمد عبالظور مرداس‎ | 102042079024 | 22 ١ 
68 
86 


f 


| 23 | 102042079025 _| طيبه صلاح عبد عبد الله | 74 | 100 | 74 | 50 | 34 | 
4_| _ 109042079026 | یی مشر عد لجار حداف اا 91_77 91 0 ت 


25 38 | فاطمه حسن محمود كاظم 67 





0 


3 معيد 0 0 
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7 0 رمز المدرسة ٠:‏ 079 رقم الصفحة من 2 إلى 2 
لد ا د العقرمتنة > اون خطين ااك 
الفرع: إحيائي الدور الأول 2020/2019 
إتسلسل] _ الرقمالامتحاني _ ] _اسمالطالب ]| _العربية_ | الانكليزية | الاحياء |الرياضيات| الكيمياء | الفيزياء ] اللغات ] النتيجة | المجموع |_المعد | 
102042079029 | فاطمه عقيل نوري صالح || 87 | 98 | 90 | 99 | 90 | 85 | | ناجع | 549 | 91.50 
س 89.33 
| 28 | 102042079031 _| لينه محسن منصوراحمد ___| 91 | 100 | صفر | 91 | صفر | صفر | | معيد | 0 | 
| 29 | 102042079032 | مروه احمد صالح مهدي ||| 74 | 94 | 92 | 70 | 72 | 79 | | نجج | 481 | 
| 30 | 102042079033 | مریم حاتم غافل حمزه || 88 | 93 | 97 | 94 | صفر | صفر | | مع |[ 0 | 
31 _102042079034_| مريم سامي فرحان شحاذه___ | صفر | 100 | 94 | صفر | صفر | 78 |__| معد | 0 | 
| 32 | 102042079036 _| مريم قحطان عدنان اسماعيل __| 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | | ناجح | 597 | 
5 | 102042079037 |مريمهشم عطاارشيد 22 | 56 | 50 | صفر | 50 | 20 | 35 | | معد | 0 | 
| 34 | 102042079038 _| منار امين احمدخضير || 53 | 39 | 27 | 41 |9 | 50 | | مع | 0 | 
| 35 | _ 102042079039 | ميس رفعت عبد اللطيف صبري | |[ 61 | 85 | صفر | م | 67 | 79 | | معيد | 0 | 
| 36 | 102042079040 ]نبا عبد الرزاق حمد عبد الرزاق___ | 74 | 79 | 73 | 69 | 63 | صفر | | معد | 0 | 
| 37 | 102042079041 _| نبأ عمر محمود عبد الرزاق | 50 | 51 | 41 | 59 | 38 | 50 | | مع | 0 | 
88 | 102042079042 إنباع محي شهب 2222 | 49 | 57 | 54 | 33 | 32 | 60 | | معد | 0 | 









9 102042070045 | نور سان علي جاسم 0 | 82 |20 | 67 | 20 | 50 | 28 | | تيع | 437 | 


عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 


